Dr JAN HARAJEWICZ 


emer, Dyrektor kraj. powsz. Szpitala Sw. Łazarza w Krakowie, etc. etc. 


urodzony 1821 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 4 Grudnia 1808 r. 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we Środę dnia 7 b. m. o godz. 3 po poludniu, 


7 domu pod L 9 przy ulicy Krupniczej, na które pozostala zona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciol, 
Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odbędzie się we Czwartek dnia 8 b. m. o godz. g rano, w kościele grecko-katolickim Św. Norberta przy ul. Wislnej. 


